2021 Spring Schedule On Weekends, no trains operate 


Effective April 5, 2021 In response to COVID-19, we continue to on the Franklin Line 
adapt our service to meet your needs. 


Monday to Friday 


Inbound to Boston AM PM Keep in Mind: 


ZONE STATION TRAIN# 700 702 742 704 744 706 708 710 712 714 716 718 720 722 724 748 726 728 730 
This schedule will be effective from April 


6 Forge Park/495 &| 5:10 | 6:10 = 7:10 - 8:10 9:10 = 11:10 = 1:10 = 3:10 = 5:04 = 8:02 9:32 11:02 5, 2021 and will replace the schedule of 
6 Franklin/Dean College 517 6:17 - 7:17 - 817 9:17 - 1:17 - 1:17 - 3:17 - 511 - 8:09 9:39 11:09 January 23, 2021. 
5 Norfolk & 5:24 6:24 = 7:24 = 8:24 9:24 = 11:24 - 1:24 = 3:24 = 5:18 = 816 9:46 11:16 . . 
Holiday Service 
4 Walpole 5:31 6:31 656 7:31 7:56 8:31 9:31 10:31 14:31 | 12:31 1:31 2:31 3:31 4:31 5:31 6:55 8:23 9:53 11:23 For holiday service, please visit MBTA.com/ 
4 Windsor Gardens 535 635 7:00 735 800 835 935 1035 135 | 12:35 135 235 335 435 535 659 827 957 1:27 ~_ ‘holidays or pick up the dedicated holiday 
schedule at North Station, South Station or 
3 Norwood Central & 5:39 6:39 7:04 7:39 8:04 = 8:39 9:39 10:39 11:39 | 12:39 1:39 2:39 3:39 4:39 5:39 7:03 8:31 10:01 11:31 Back Bay three weeks prior to the holiday. 
3 Norwood Depot & 5:41 6:41 | 7:06 | 7:41 | 8:06 | 8:41 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 1:44 2:41 3:41 4:41 5:41 | 7:05 | 8:33 | 10:03 | 11:33 . 
. Masks are federally required on board and 
3 Islington 5:44 644 7:09 7:44 8:09 8:44 9:44 10:44 11:44 | 12:44 144 2:44 3:44 4:44 | 5:44 7:08 8:36 10:06 11:36 in station. Visit MBTA.com/covid19 for the 
2 Dedham Corp. Center 4 5:46 6:46 7M 7:46 8:1 846 9:46 10:46 11:46 | 12:46 1:46 2:46 3:46 4:46 5:46 710 | 8:38 10:08 11:38 latest updates 
2 Endicott 549 649 7:14 7:49 814 849 9:49 10:49 11:49 | 12:49 149 2:49 3:49 449 5:49 7:13 8:41 10:11 11:41 
: VIA FAIRMOUNT LINE: Operates via the 
2 Readville & 5:53 6:53) 7:18 7-53) 8:18 8:53) Cys} || Hes} | isis) |) ese {HSS} 2.53) Sis) 4:53 5:53) Tl) 8:45 10:15 11:45 Fairmount Line between Readville and 
South Station. See the Fairmount Line schedule for 
1A Hyde Park & - - - 7 - - - - 7 - - 7 - - - - - - 7 all stops. 
1A Ruggles 16:03 L7:03 17:29 18:03 L8:29 L9:03 L 10:03 L 11:03 L 12:03) L 1:03 L2:03 L3:03 14:03 L5:03 L6:04 L7:27 L8:55 L10:25 L1:55 _., additional service to Readville Station, refer to 
1A Back Bay & L6:07  L7:07 | L7:33 | L 8:07 | L 8:33 | L 9:07 |L 10:07) L 11:07 L 12:07] L1:07 | L2:07 | L 3:07 L 4:07 L 5:07 | L6:08  L7:31 | L8:59 L10:29 L11:59 the Fairmount Line schedule for particular trains. 
1A South Station 6| 613 | 7:13 | 7:38 | 813 | 8:38 | 913 | 1012 | 11:12 | 1242 | 1:12 PEP | SHB || Ae) 513 614 7:36 9:04 10:34 12:04 is additional service to Ruggles Station, refer to 


e Providence and Needham Line schedules for 
particular trains. 


Monday to Friday For additional service to Hyde Park Station, refer to 


See ; : ; 
Outbound from Boston AM PM he Providence Line schedule for particular trains. 


ZONE STATION TRAIN# 741 743 703 705 707 709 711 713 715 717 719 745 721 747 723 725 727 729 731 
1A South Station & 5:45 6:45 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 | 12:45 1:45 2:45 3:45 4:10 4:45 5:20 5:45 6:45 8:15 9:45 11:00 


1A Back Bay & 5:50 6:50 7:50 8:50 9:50 10:50 1:50 | 12:50 1:50 2:50 3:50 415 4:50 5:25 5:50 6:50 8:20 | 9:50 VIA 
1A Ruggles &| 5:53 | 6:53 | 7:53 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 1:53 | 2:53 | 3:53 | 4:18 | 4:53 | 5:29 | 5:53 | 6:53 | 8:23 | 9:53 | FAIR- 
1A Hyde Park &  - - - - - - : 2 - 3:01 4:01 4:26 5:01 5:37. 6:01-7:01 - - MOUNT 
2 Readville | 6:02 | 7:02 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 1:02 | 2:02 | 3:04 | 4:04 | 4:29 | 5:04 | 5:40 | 6:04 | 7:04 | 8:32 | 10:02 | LINE 
2 Endicott 6:05 7:05 8:05 9:05 10:05 1:05 12:05 | 1:05 2:05 3:07 4:07 4:32 5:07. 5:43 6:07 7:07 8:35 10:05 11:35 
2 Dedham Corp. Center & 6:07. 7:07 8:07 9:07 10:07 11:07 12:07 | 1:07 2:07 3:09 4:09 4:34 5:09 5:45 6:09 7:09 8:37 10:07 11:37 
3 Islington 610 710 810 910 1010 110 1210 | 110 2140 312 412 437 512 548 612 7:12 8:40 10:10 | 11:40 
3 Norwood Depot 4) 613 | 7:13 | 813 | 943 | 1043 | 1:13 | 1213 | 143 | 213 | 345 | 415 | 4:40 | 5715 | 5:51 | 615 | 745 | 8:43 | 10:13 | 11:43 
3 Norwood Central & 616 716 816 916 1016 116 | 1216 | 116 216 348 «8418 84:44 518 5:54 618 718 846 10:16 11:46 
4 Windsor Gardens 619 719 819 919 10719 1119 1219 | 119 219 3:21 4:21 = 5:21 | 5:57 | 6:21 | 7:21 | 8:49 | 10:19 | 11:49 
4 Walpole 6:24 7:24 8:24 9:24 10:24 1:24 12:24 | 1:24 2:24 3:26 4:26 - 5:26 604 6:26 7:26 8:54 10:24 11:54 
5 Norfolk & - 2 8:38 2 10:30 2 12:30 2 2:30 2 4:32 2 5:32 2 6:32 7:32 9:00 10:30 12:00 
6 Franklin/Dean College - 2 8:45 - 10:37 7 12:37 : 2:37 : 4:39 - 5:39 : 6:39 | 7:39 | 9:07 | 10:37 | 12:07 
6 Forge Park/495 & - - 8:54 : 10:46 2 12:46 2 2:46 : 4:49 = 5:49 2 6:50 7:49 9:16 10:46 12:16 
&®& Bikes: Bicycles are allowed on all trains. Times in blue with “L* indicate an early departure: 
e train may leave ahead of schedule at these stops. 


& High level platform and bridge plate available. 
Visit mbta.com/accessibility for more information. 
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